EGA 70 


EGX100 


عربية ون لاين 


لاو سناطهافى الذورااف الماية 


تقرير التحليل الفني للبورصة المصرية 


EGX 30 INDEX 


تصالح 
السيةارئسية بطل الاسهم ‏ مفاربة اسيم افص وافل ادا اسيق ا اخصانانقة ٠‏ وات ا قاق 


ENI _ EKU 


المقك الطهل 
االسدك: المتجسط 
االجدك: اللقفحمي 


| سایق 


أقل سس خلال ۲١‏ جالسة 
آفلی عر قال ٣١‏ جلن ة 
أقل سر في تة حلسة 
أعلق سعر قي تة خلسة 
أقل سعر في 5٤‏ اة 
اعلی سس قي 1ا جالامة 
ال سس فی ۲۲۳ اة 
اعلی سس فی ۲۲۳ جالسة 


13,74,88 
13,478.83 
13411.15 
13,402.77 
134.55 


-2.33 
| 1.4% 


13,542.52 
13,22 
13,970.22 
EK FEE 


13,023.17 
13, 3# 
EERE 
EERE 


ENN i-i 
الأسموع السابق تارات‎ 
اشير الجاشي اميك‎ 


تفلتو غل ,ال اشن الا اله سک 

استگمل الهإشي اليوط االجلسة السابقة يتش هقهة س ايك ازال ET‏ االمزافتر تچ الآن اتد قلې االحذكه الظهيل 
والجوسط والقصير. المقاومات العامة 1١١٠١ ٠۳١۲۰١‏ و 1۳۷١۵‏ أما عى الدعوم الهامة ٠١١٠١‏ والتي تمثل كما ذكرتا سابع 
منظقة التذبذي السعرك و ٠۳٠٠١‏ ؤالتي أرتد منها المؤشر و ١۳١۹71‏ فالتي تهثل قاع الجالب السغرية. 
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EGA 70 


EGX100 


E EH 
1341746 
13317.20 
13451.54 
13432.69 


مازالء الإأتحاة على التشارت الإ سين 


اللو متاه ا الاوراف المالية 


EGX 30 INDEX 


هقارنة الأسهم 


افضل وافل أداء بالسوق 


لصورة علس المدى 


احصائيات فبية 


عي صاعد: وقد سهد سمكه بيضاء عنيفة ب ۹ا نقطة صعه بعد 1 آسابیع شبوط متتالی تم توف پالاسبوع 
الطويل أيحابيك: 


توصیات 


ETT | weli 
sirî ime !ri a Sm enn 


لمساضي عن الصعون بشمعة صحيرة صن 


انوع ستار, ومازالت 


تالح 
امه 


لو ساطةفى الذوراف المالة 


تقرير التحليل الفني للبورصة المصرية 


EGX 70 INDEX - 

EGX100 ` EGX7O EGX30 
الصفجة الرتيسية | هام‎ 
قارب الأسهم افضل وافل اداه مالسو احصانیاتفنبة توصت مامه‎ 

EX 1O0O0 EXO 
: المدك الطجيل آخر جخلسة اباي االمدك االقصير أعل‎ 
الهدى الهتوسط الأسيوع السابف سليية الهمدك الهتوسط‎ 
المذك الشصير االشهر المآاضي ستايية المدى الطوبل‎ 
725.52 إغلاق سایق‎ 
FLT سفعر الفتمج‎ 
FCT OT 
FA1.07 علق سضر‎ 
THE. 16 سقر الأضلاف‎ 
التشير‎ 
94 التشي.‎ 


ال ص خلال ١1‏ جالة 
على س خلق ١١‏ جلة 
آل هر قي تة اة 
علخ سر قض تة جلسة 
الل سر في 81ا جلسة 
لغالی سس کی 1٤٤‏ جااس 
ال سس ق ۲۳۳ اة 
عله ۽ ص کی ۲۲۳ جلیة 


المتوسط االمتحراك الأسي 


471. 8 
366. 1 1.0 


تصالنة الرسم الستاتي النومي 

أستكهال المهجشر الصعهد يقد أت كهت E FEE‏ شهقه ايجابية غنيفة أخترقت مقاومة ال ت١۷‏ لتقظطى اشارة قوية بإنتهاء 
االحموحة الحصسحيجية وإستكمال الاتحاة التياعد ليستهدك جيه لا اا و ٥ا‏ بلاحط تکوت نمودذج شموع ایحابی ع2 T1۲‏ 
Advancing White Soldiers‏ . 


۴ 
ل 1 


اللو ساطة فى الاو راق المالة 
تقرير التحليل القني للبورصة المصرية 


EĞGX 70 INDEX سے‎ 
EGX100 ` EGX7O0 EGX30 


تصالح 
قامة 


| ان ابق 42,55 


سایق الا 


هازال المكشر برسم شموع محيرة هن النوع آها5 لا يمشن أن تحكم على أساسها ان كان التصحيح الحارق أتتهى آم لا لذا نتظر أغلاف الأسبوع القادم. 


EGX3O 


ESR eg 
EGXIOD 


EGGX Z70 


الجدى الطويل 
المذى المتوسط 
المدى القصير 


اغلاق ساق 1,BIR.63‏ 
صسظر الشتح 1,61879 
اقل سعر 1,618.79 
اعلی نسعر i,42.42‏ 
سضر الاضلاق. 1BI.‏ 
اتير 19.74 
تفي 9% 


آقال غر خلا ۲٣١‏ جل ة 
آعلی س شلال ۴١‏ جاسة 
أل سه قي جت اة 
اعلی تبسر افج تتا عجليية 
أقال سم قي 111 جلة 
آعلی سه في 111 جاة 
اال سر شی ۲٢۳۴۳‏ اة 
| ۽ تبنس ج ۲۲١‏ جلية 


تخلل الحةة 


المتوسط الحتحر 


قبت 


ایس گے 


| 


1,2,2 
1,64242 
1,642.42 


ربياه 
اللو ساطة في الأو راق الماية 
تقرير التخليل الفل للبو رصة المصرية 


EGX 100 INDEX 


آخر جلسة 
الأسيوع السايق 
الشع الملضي 


ملا 


ال تسخ انباتك العو ضف 


_FOX7O_ FGASO 


اعلق آل 


تصالج 


قاعة 


اأستكمل المؤشر الضههد بعد أن أرتد من قاع القتاة الصاعدة بمشمعة بيقاء عنيفة كسرت مستوك المقاومة ١۷نا‏ ليطي 
اشارة اكيدة على المد االقضسير والمتؤمسط باستكهال اللاتجاة الصاعد ليستهذف ١۷١١‏ و .1۸1١1‏ يلاحظ تكوت تموذج شعوع 


„Three Advaniing hlle Sol ders "mlتیا‎ 
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Ca‏ : 
لو اه ا الاوراق الماطية 


تقرير التحليل الفني للبورصة المصرية 


EĞGX 100 INDEX E E 
` EGXIOO EGX7O0 EFGX30 


الصفحة الرئيسية تحلبل الأسهم فقارنة الأسهد أافضل وافل آداء بالسوق أحصاتيات ية نوصیات i‏ 


ıe س‎ 71 


تقراف الشؤشر اقش إتحاة ضاقذ علي المدى الطويل وقد توققف ىل تسوت ITY‏ وق قادال ۹0۷۸1 رن شستهذف الهنطقة العرضخية عنذ ۷۷اه تم ذا تا تصخيخة غلىق المذف القضصير اظ تکه 
نشوؤذج شقچع ابجابشق سابقا يسشق 13۲37 اللا تم تخوت بالاسبوع القاضف شمعه فحيرة قن النوع ستار. 


